Tomasz Baranowski 


roznosiciel gazet 


przeżywszy lat 68, po długiej a dolegliwej chorobie, opatrzony Sw. Sakra- 
mentami, zasnął w Panu dnia 21 lutego 1913 r. 


W smutku pozostała żona wraz z córką zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Znajomych 

i pobożną Publiczność na wyprowadzenie zwłok z domu żałoby pod L. 26 przy ulicy 

św. Jana, które odbędzie się w niedzielę dnia 25 b. m. o godzinie 5 po południu wprost 
na miejsce wiecznego spoczynku. 


Zakład pogrzebowy J. Horak w Krakowie. Drukarnia Związkowa w Krakowie. 


